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Gemeente Dongeradeel - wijziging beleidsregels Terugvordering, Verhaal en 
Boete WWB 

A 

Artikel 20 van de Beleidsregels Terugvordering, Verhaal en Boete WWB komt te luiden: 


Artikel 20 - Verlagen boete wegens verminderde opzet, schuld en verwijtbaarheid 

1. De boete bedraagt: 

a. als opzet aantoonbaar is: 100% van het benadelingsbedrag; 

b. als geen sprake is van opzet, maar wel van grove schuld: 75% van het benadelingsbedrag; 

c. als geen sprake is van opzet en grove schuld: 50% van het benadelingsbedrag; 

d. als voldaan is aan de criteria van artikel 2a Boetebesluit of om een andere reden sprake is 

van verminderde verwijtbaarheid: 25% van het benadelinsbedrag. 

2. Bij de bepaling van de hoogte van de bestuurlijke boete wordt de mate waarin de gedraging aan 
de betrokkene kan worden verweten beoordeeld naar de omstandigheden waarin betrokkene 
verkeerde op het moment dat hij de inlichtingenverplichting had moeten nakomen. 

3. Er is in ieder geval geen sprake van verminderde verwijtbaarheid als: 

a. de belanghebbende de inhoud van de correspondentie van het college niet begrijpt; 

b. de belanghebbende langere tijd niet in staat is zijn belangen te behartigen. 


Toelichting artikel 20 - Verlagen boete wegens verminderde opzet, schuld en verwijtbaarheid 

In het eerste lid is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014 
(ECLI:NL:CRVB:2014:3754) verwerkt waarin de hoogte van de boete wordt getoetst aan het 
evenredigheidsbeginsel (artikel 5.46, tweede lid Awb). Opzet en schuld komen tot uitdrukking in aspecten 
zoals bijvoorbeeld duur van de overtreding, omvang en aard van niet-gemelde werkzaamheden of 
inkomsten, eerste overtreding of recidive, alsmede persoonlijke omstandigheden waaronder de 
draagkracht van de overtreder (CRvB 27 mei 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM5914). 

Het college kan op grond van artikel 18a, zevende lid, onderdeel a de boete verlagen als er sprake is 
van verminderde verwijtbaarheid. In artikel 2a van het Boetebesluit socialezekerheidswetten zijn criteria 
benoemd waarbij er in ieder geval sprake is van verminderde verwijtbaarheid: 

1. Emotioneel ontwrichtende onvoorziene en ongewenste omstandigheden die niet tot het normale 
levenspatroon behoren; 

2. Geestelijke toestand 

3. Uit eigen beweging alsnog inlichtingen verstrekken vóórdat het college een onderzoek instelt. 

In aanvulling daarop is het college bevoegd om andere omstandigheden aan te merken waarbij er 
sprake is van verminderde verwijtbaarheid. Het college kan per individueel geval verminderde 
verwijtbaarheid vaststellen. Er is sprake van verminderde verwijtbaarheid als er sprake is van een 
samenstel van omstandigheden die elk op zich niet, maar in hun onderlinge samenhang wel leiden tot 
het oordeel dat sprake is van verminderde verwijtbaarheid. 

In het derde lid is aangegeven wanneer er in ieder geval géén sprake is van verminderde verwijtbaarheid. 
Als de belanghebbende de inhoud van de correspondentie van de gemeente niet begrijpt, bijvoorbeeld 
omdat hij de Nederlandse taal onvoldoende beheerst mag van de uitkeringsgerechtigde worden verwacht 
dat hij zich in voor hem begrijpelijke taal laat informeren over de betekenis hiervan. Als de 
uitkeringsgerechtigde gedurende langere tijd niet in staat is zijn belangen te behartigen mag van hem 
worden gevergd dat hij ervoor zorgt dat een ander zijn belangen behartigt. 

B 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie van dit besluit en werkt terug 
tot 24 november 2014. 
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